M. WALERIA 


PRZELOZONA GENERALNA 
SODALICJI SW. PIOTRA KLAWERA 


urodz. w Krakowie 21 pazdziernika 1885 r. 


zmarla w Rzymie dnia 23-go marca 1950 r. 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


za pokoj Jej duszy odbedzie sie w czwartek dnia 30 marca 
1950 r. o godzinie 8 rano w kosciele Archiprezbiterialnym 
Najswietszej Marii Panny. 


